Arapça | 


MED HARFLERİ 


Med, uzatma anlamına gelir. Arapçada üç hareke için üç med harfi (uzatma harfi) bulunur. Harekesiz 
yazılan med harfleri kendilerinden önce gelen harfin uzun okunmasını sağlarlar. Bu harfler yalnızca kelime 
ortasında ve sonunda gelebilirler. Med harfleri şunlardır: 


Fetha (üstün)'den sonra : Elif (0) 
Kesra (esre)'den sonra: Ye (<5) 
Damme (ötre)'den sonra: Vâv (3) 


Örnekleri inceleyelim: 


zi) 6) 


xvii 


Arapçaya Başlarken 


(kâle) 


(fihâ) Ge (yesiru) ei 


(yesümu) öz (yekünu) b 


dikkat 


Elif harfinden sonra med harfi olan elif gelirse, üzerinde med işareti (3 olan tek bir elif 0 şeklinde yazılır: 


(âtinâ) Vİ (özene) ÓS (âmene) ¿A7 


dikkat 


Bazı kelimelerin sonlarında noktasız ye ($) şeklinde bir harf bulunur. Kendisinden önceki harfin hare- 
kesi fetha olan bu harf sadece fetha harekesini “& biçiminde uzatmaya yarar. Yazımı uzun eliften (elif-i 
memdüdeden) farklı ama işlevi onunla aynı olan bu harfe elif-i maksüra (kısa elif) denir. Örnekleri in- 


celeyelim: 
(remâ) ES (ilâ) d! (alâ) 


#5 Z 


(metâ) 4 (cerâ) SF (belâ) 


Alıştırma 4: Aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını yanlarına yazınız. 
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